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Bataven, Medeburgers{ 


‘ I heb de: beide ftukjes .gelezetiy waar fr 
twaalf van myne Mede-Reprefenranten’, U 
trachten te doen gelovert, dat het aangeboden- 
ontwerp van Conftitutie , niet alleen een ge- 
brekkig ftuk is, maar dat het een ontwerp is 
van een flecht en tiranniek GOuvernement; het 
welk, wel verre van eene {trekking te hebben 
om uw geluk te bevorderen, en de meest mo- 
' gelyke voorfpoed, waar voor de Bataaffche 
Natie in de tegenwoordige tydsémftandighé- 
den vatbaar is, te weeg te brengen; ihtegen-_ 
deel gefchikt is, om den ftaat van Revolutie 
nog vyf jaaren te doen voortdturen , en on- 
dertusfchen een fyftema van geweld en ovet- 
heerfching in te voeren, het welk het volk 
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‘gal maaken tot flaven van eenige weinigen, de 
energie zal uitdooven, en niet dan door eene 
geweldige uitbarfting “van eenen nieuwen op- 
ftand zal kunnen herfteld worden: en dit 
zou dan ook de reden zyn, waarom die twaalf 
Reprefentanter, die zoggen , 1 qis cerlyke en cor- 
date Vaderlanders , niet anders te bedoelen, 
dan, zoo veel in hun vermogen is, uw geluk 
te bevorderen, u zouden aanraden, om, zon- 
der acht te flaan op de beweegreden, afgeleid 
uit onzen tégenwoordigen binnenlandfchen toe- 
‘ftand, en buitenland{che. betrekkingen, welkers 
gewigt zy erkennen dat de vestiging van eene 
vaste, Staaisregeling . dringend en ten. {poedig- 
fren vorderen, echter in weerwil daar van, uit 
hoofde. van det .verkeerde en heilloxe dat naar 
hunne gedachten; in, het ontwerp. gevonden 
word , met gelyke ¢ordaatheid de agngeboden, 
Conftirutis “door em beliniend. neem, aftekeuren 


en te verwerpen. © 


De eerfte gedachten’. welke die. leezing in 
my verwekte,. was, deeze; Wat zyt Gy, 8 
volk van Nederland! ongelukkig en te bekla- 
gen: gy hebt in het begin van het ‘Jaar 1796 
door uwe vrye; keuze _agngefteld henderd. ses 
en twintig - Vertegenwoordigers , met heg: groate 
oogmerk , 0m langs den weg, welke by hor 
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Reglement , ’t welk gy door die aanftelling 
bekrachtigde, u eene Conftitutie ter goed. of 
afkeuring aan te bieden; en het blykt van agte- 
ren, dat uwe keuze zoo flecht is uitgevallen, 
dat de’ meerderheid u een ontwerp voorfteld, 
waar in de Vryheid vertrapt, en eene arifto. 
cratie in deszelfs plaats gefteld word; waar me: 
de gy voor vyf Jaaren een: ‘contady zoud aafie 
gaan, 6m u op eene Conftitutioneele wyze te 
tyrannifeeren, 


‘Is dat waar, sagt is voorzeeker uwe keuze 
200 flecht en ongelukRié tiitgeWallen, als moge- 
_ lyk wag, en waar van mis{chien in de . 
{chiedenisfen geen voorbeeld zal gé¥onden wor- 
den, ten zy inde ongelukkigtte dagen van de 
Franfche Revolutie, toen , door de werking 
der Volksfociéteiten, Robespierre met zynen 
aanhang het tyranmekft ezag oeffenden, dat 
ooit op den aardbodem’ heeft plaats gehad, efi 
alles , wat ryk, bekwaarh’ braaf, en deugd. 
zaam was,/door zyne revolationaire geréchts- 
hoven ter dood gebragt \ wierd. Het is waar, de 
meerderheid » welke Gy u ~zelve gekozen hebt 
heeft nimmer blyken gegeeven van zulke wreeds 
heden en enmen/chelyke gevoelens of bedryvens 
integendeel zy munt wit in moderatie ; zy 
wenscht het einde der partyfchap, en zo haast 
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alg zulks met het belang des Volks beftaar 
baar is; en zonder gevaar gefchieden kan, eenc 
vereeniging te bewerken tusfchen alle party- 
fchappen, die het Bataaffche volk ongelukkig 
verdeelen, en langs dien weg de waare Broeder- 
fchap, waar van wy allen belydenis doen, te 
bevorderen. Kortom, zy voert de zagtainnig. 
heid , en geenzints de wraak , of de dood in 
haar vaandel. Maar zy is, wil men die twaalf 
gelooven, daarom niet minder gevaarlyk ; want, 
daar Robespierre en de gynen’ door revolutio- 
naire-middelen Het volk - ongelukkig maakten , 
wil zy het doen op eene Conftitutioneele wyze, 

en u een yzeren juk op den hals ladep. 

a 

Zyt gy dan niet in der daad zeer te bekla- 
gen, Bataaven, dat gy zoo ongelukkig geko- 
zen hebt En welke waarborg hebt gy, dat 
uwe volgende keuzen beter zullen, zyn ? ims 
mers hoegenaamd geen de minfte zekerheid of 
waarfchynlykheid, Want gaat de naamlyst naa 
van die leden; welke meesial de MEERDER+ 
HEID hebben uitgemaakt over het werk der 
Conftitutie (want zy zyn nict in alles eens- 
gezind geweest; zy hebben nimmecr cabaalen 
gemaakt over de zaaken, welke aan de order 
waren) en wanneer gy die naamlyst nagaat, 
zult gy bevinden, dat genoegzaam allen Z0- - 
da. 
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danige Mannen zyn, die ieder in hun gewest 
door hunne ftandvastige verkleefdheid aan de 
Vryheid , ook onder de jaaren van heerschzucht 
en onderdrukking, uwe achting en vertrouwen 
verdiend en verkregen: hebben ; verfcheiden van 
dezelve hebben te voren in dé Raad- en Pieit- 

zaalen uwe rechten verdedigd, en veele? byzon- 7 
dere Burgers voor politique vervolgingen bevei- 
figd. Zy hebben daar door bewyzen gegeven 
van hunne kunde en bekwaamheid, als: mede 
van hunne enbezweke trouw. Anderen’ heb- 
ben in den burgerkring medegewerkt tot voor- 
bereiding van de revolutie , en 4oonden ‘aich 
te zyn, belangelooze voorftanders’en aankwe= 
Kelingen der Vryheid. Allen kunnen zy het 
_. ogderzoek doorftaan naa hun zedelyk caracter 
en. gédrag in de verfchillende betrekkingen, en 
behveven in alle deze opzichten niet te wyken 
voor de MINDERHEID, en invhet -byzonder 

voor de TWAALF, die thans meer by uitfick , 
willen gehouden worden voot volks- en vryheids- 

vrienden. 
yA 

Mag en moet'men dan niet met recht vra- 
gen, wanneer het waar was, dat zodanige 
menfchen , als ik daar zo even befchreeven 
heb, zoo flegt en bedorven zyn, als zy door 
de twaalf worden afgefchilderd; of gy dan niet: 
A-3 moet 
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moet wanhoopen,: van goit of. ooit eene goede 
keuze te doen? en welk een ongelukkig voor- 
witzicht leverd dit niet,.op voor eene vrye¢ Re- 
geeringsform -by Reprefentatie ? 


Maar..ik bid u, Medeburgers, voor zoo ver; 
re. gy dgar toe gelegenheid hebt, onderzoekt 
en beoordeelt onpartydig, of het waar zy, het 
geen de twaalf, zeggen, Het is, wanneer men™ 
het van de zyde van awe keuze befchouwt, ten 
hoogiten onwaarfehynlyk en ik vertrouw dat kun- 
‘digen, onder u, die.niet door den ftroom der 

party{chap worden medegefleept, en cordaate 
heid bezittén, ¢ om ‘net ter zyde ftelling van al- 
Ie yooroordeglen .de gaaken.in t¢ Zien. gak. 2ule 
Jen hevinden, dat onder al ‘het gezwets van 
meerder en Zuiverder Vaderland: en Volkslief- 
de en cordaatheidn., pict weinig, ligt a intrigue 
en aigenbelang Prenpersn leg, - 


Tk zal de. yendiattiin yan het aangebaden 
ontwerp niet breed opvyzelen. Dat voegt 
het minst aan hun, die ’t zy door hunne uit- 
- gewerkte .advifen yt, ay deer hynne ftemmen 
hebben medegewerkt dat het 2.00 5, en niet 
qnders is in de wereld. gekomen. Natuurlyk 
ig het, dat wy niet. kunnen gelooven, dat - 
‘ket tegen onze tnsentig eene zoo Vaderland. 
en 
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en Volk-bedervende ftrekking zoude hebben, 
als men U wil:doen geloven. Kundige men{fchen, 
die geen deel konden: hebben im thet opftel, 
oordeelen ’er gonftiger overs sen ik heb “er 
zelfs ontmoet, die me¢hden.,:'dat het ontwerp, 
beter was dan de Kranfche:of Americaanfche™ 
Conftitutie, en -vooral:tim dat voornaam ‘op. 
zicht, dat de werkzaambeden’ van “de Wetge. 
vende, Uftvoerende en Rechterlyke mucht , duis 
delyker bepaald en eng waren, dan 
in é€n van die beiden. 

Leinigibibetia 2) acini 
-Hoe..onse ‘groote Bornigeneatjidte zoo veel 
belang heeft by onzen welvaart, hetzelve be- 
{chouwt, is gebleeken. nit ‘de Note tan den 
Minister Noél En. al is het, dat men meenty 
dat het Dire&toire ‘beter szou- gedaan hebben, 
met deszelfs gevoelen» daar over niet 200 

opentlyk aan dep dag te leggen <waaromtrent 

ik myphe gedagten» miet -verkies te zegren) 

zoo kan men echter vam Het Dircftoire nice, 

~verwagten, dat het zoude verlangen, dat wy 

door ‘het imvoeren yen edne Confticutie, ‘te- 
vens anaes :oudergang £ouden verzekeren, : 

’ | : 

. Ik. al even weinig. zeggen vai de gebre- 

ken van het ontwerp, als: ik: van deszelfs 

deugden gezegt o> ‘De fyd en ondervin- 
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ding zullen Jeeren, welke dezelve zyn, en ik 
hoop en wensch dat de-ontdekking daarvan 
ook de gepaste middelen’ tot verbeetering zat 
aan de hand geven, zonder dat het nodig zy 
daartoe een Volks: opftand aantewenden. Dit 
is het uiterfte, maar: ook daarom het gevaar- 
lykfte middel; want het: kan even zoo wet 
den ondergang’ van het Staatslichaam te weeg 
brengen, als het de gebreken kan herftellen. 

In zodanige tyden van. opftand veréénigen 
zich doorgaans de opentlyke em heimelyke Vey- 
enden van buiten, met de intriguanien en 
gelukzoekers a binnen,. om het werk. eene 
verkeerde diréttie te’geven, en derzelver by- 
zondere en vyandige:»ogmerken te bevorde~ 
ren. En het is omuaie reden, dat de Nationaale- 
Vergadering in het ontwerp van Conftitutie. 
eene geregeide wyzé van revifie heeft aanges 
wezen; ten einde zoo veel mogelyk die ge. 
vaarlyke ftuiptrekkingen voor te komen. 


Maar het geen byzonder de aandacht. vam 
deskundigen verdiend, is het onderzoek van 
den waaren aart, verdienften en ftrekking van 
het Plan of de Grondfchets wan eene goede 
Conftitutie, naar de meening van de twaalf 
Reprifeutanten, Men kan uit de. gefchiede- 
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nis van het ontwerp van Conftitutie, het welk 
door de Nationaale Vergadering aan U is aange- 
boden,~zo als dezelve opgeteekend is in de Dag 
bladen by van Schelle & Comp. zien, dat, na 


dat alvorens by den aanvang der Deliberatien 


het voorftel van zommigen was verworpen 


‘Com namentlyk: de Franfche Conftitutie van 


het Jaar ‘1793, dat is die, onder welke het 
fchrikbewind conftitutioneel is geoeffend, tot 


.een model te neemen voor de Bataaffche 


Staatsregeling). de Burgers Vreede en eenige 
anderen vervolgens in den loop der delibera- 
tien de meefte ftukken, waaruit deeze Grond- 
Schets beftaat;.-hebben voorgefteld. en aange- 
prezen.. Men kan in die zelve Dagbladen ook 
zien, hoe dezelve door verfcheiden Leeden, 
bondig beredeneerd en wederlegd zyn , -en 
waarom dezelve door de meerderheid verwore 
pen’ zyn. staid 


Ik heb iemand ontmoet, die van oordeel was 
dat deeze Grondfchets, en het gebouw, dat 
daar op zoude 'pasfen, veel erger zouden zyn, 
dan de Conftitutie van 1793, en veel directer 
tot een Schrikbewind zouden leiden. 


a ‘ 
Zonder dit Oordeel voor het myne over te - 
neemen of te verwerpen, wensch Ik dat het U 
\ AS5s my- 
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myne geachte. Medeburgers,, die niet’ verblind 
of verleid gyn door fchoon fehynende voor. 
wendzels van witfeekende -Vaderlandsliefde , 
moge behoedzaam maken. 2 ome 
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In de Nederduitfche Lepdiche-Gourant van den 
28 July is een ftuk,ysdat Yolkoomen bewyst, dat 
eene verkeerde,ef ongelukkige keuze van Repre- 
fentanterr voor de aanftaande Nationale Vergade- 
sing de verderflykfte gevolgen kan hebben. Hetzel- 
ve kan men zegycn,-ten opzi¢hte van eene one 
beredeneerde en roekvlogzexermeoping der Con 
ftitutie. Gebruikt,dit bid-ik U , dp Jesfen, welke 
de gebeurtenisfen van -de:, Frapiche omwenteling 
opgeleverd hebben, ten uwen nutte! Behoud dae 
achtbaar Charafter, ’c welk ten allen tyden het 
Nederlandfche Volk gekenfehetst heeft. 

; I, 

Hebben veelen-uwer, die opgevoed zyn ¢ot 
het oefferien van Handwerken of Ambachten, 
en die, in die nuttige ecfeningen uwen ieeftyd 
hebben doorgebracht, nodig, det andere over 
zulke gewigtige saaken u veorliehten {even gelyk 
deezen wedergm op hunne beurt uwe help tot 
het verzorgen hunner behorften nodig hebben , en 
zonder dat, in weerwil van derzelver meerdere 
Jetteroeffeningen en fehtanderheid, welligt ge- 
brek zouden lyden, en zoo veel ve ongelukki- 
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ger ZYM» als derzelver beboeften , door acne 
befchaafder » opvoeding . menigvuldiger zyn) 
wel aan laat U onderrichten, maar ziet voor. 
al toe, door wie zulks gefehied ! Laat U niet.mis- 
leiden door een lyid gefchreeuw en ge/wets van 
uitftekender en warmer Vaderlandsliefde , van 
tederder zorg yoor uwe rechten en vryheden } 
Dit was ten allen tyde de tacl van hun. die 
voor hun eigen belang , en ter bereiking van 
eerzuchtige, bedoelingen, O misleid en uven 
fterken Arp Lanisbrutke hebben. ‘Neen! gaat veel 
ecr te raade by de zodanigen, die Gy van ouds 
kent in hun zedelyk gedrag en handelingen , als 
deugdzaame Menfchen en voor bewerkers of 
wpomiandess van orde in de Burgermaatfchappy. 


Het doel immers der Maatfchappy kan geen- 
zits zyn onophoudelyke gniust.en,twisten over 
waare of ingebeelde rechten; maar de verzeke- 
ring en heveiliging van. elks byzonder geluk, 
rechten en, bezittingen , door Wetten, welke 
daar toe worden ingericht;,:en -hier uit, .onftaar 
noodwendig. de bloei en welvaart van den ge- 
heelen Burgerftaat , ’c vertier wagr den Winkelier 
en neringdoenden Burger , werk voor den ar- 
beider en beoeffenaar der ambachten; dan gaat 
het allen ftanden wel, en egne algemeene te vre- 

den- 
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denheid verfpreid zig wel haast in zodanigert 
Burgeritaat terwy! de wet alleen befchermr. Be- 
_denkt in het byzonder dat de Bataaffche wel. 

vaart geleegen is in den bloei van den: Koop. 
handel: maar vraagt U zelve af » of de Koop- 
handel kan en zal bloeijen ‘in een Land, wel- 
kers inwoonders eeuwig verdeeld zyn door twis- 
ten over derzelver Staats-Inrichting, en alwaar 
uit dien hoofde , niemand volmaakt veilig is voor 
zyn Perfoon en Eigendommen?- Kan de buiten- 
Jander zyne bezittingen zodanig Land vertrou- 
wen ? Zal de Burger » die door nyverheid en 
koopgeluk meerderen voorfpoed verkregen heeft , 
niet verkiezen; €n génoddzaakt worden een an- 
_ der Land te zoeken, daar hy de vruchten van 

zynen arbeid en van zyn geluk, veilig en in ge- 
rustheid kan genieten? Zal zodanige verhuizing 
geen vermindering in het vertier van den nee- 
ringdoenden , en-in den arbeid van den Am- 
bachtsman ten gevolge hebben? Zullen de 
bronnen van ’s Lands Finantién niet opdro- 
gen; en kortom, is*er iemand, die’ een juist 
denkbeeld kan vormen van den elendigen ftaat, 
waar toe in het byzonder dic Land vervallen 
zoude ? 


Men zal misfchien zeggen , dat deeze leer, 
dee. 
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eeze vermaning tot rust en orde antirepubli- 
keins is; dat de ftaat van rust dodelyk is, en 
geduurende denzelven, door.de-beftuurders de 
grootfte onrechtvaardigheden gepleegt worden 3 
dat de veiligheid en‘rechten der Burgeren best 
_bewaard worden, wanneer zy zelve daar op 
waakzaam zyn. Men zal misfchien de voorbeel- 
den van de aloude Griekfche en Romeiniche - 
Republieken daar toe bybrengen, en door kunst 
van welipreekenheid u trachten wys te maken, 
dat de rustpredikers uwe grootfte vyanden zyn. 


Maar ook dan nog zoude men u -misleiden, 
en ons onrecht doen. Wy zyn even groote 
vyanden van die dodelyke rusts gie.ontftaat uit 
onverfchilligheid omtrent de algemeene belan- 
gen, en-het gedrag der beftuurders. Wy zou- 
den wenfchen, dat elk Bufgér onderricht en 
waakzaam ware. De ftaat van eene Volksre- 
geering by reprefentatie veréischt zulks. 


‘Maar het is ’er verre van daan, dat de Bae 
taaffche Burgers, in het algemeen, nog zoda- 
nig verlicht zyn, als Republikeinen behooren 
te zyn, even gelyk ook nog niet deugd en 
‘verdienften de eenige middelen zyn tot bevor- 
dering. 


‘ Maar | 
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Maar wat wy nog niet zyn; kunnen en iil 
fen wy worden Eene geregelde orde op grond 
van eene goede Confticutie zal de fundamen- 
ten moeten leggen tot die heilzame verbete- 
ring; en ik houde my verzeekerd dat, wanneer 
het volk in het algemeen tot dien graad van ken- 
nis en verlichting zal’ gekomen zyn, als het te 
wenfchen ware, dat het zelve thans reeds was; 
als dan de intriyuanten en volksverleiders al 
Ien invloed zullen verliezen, en dat men dan 
geen leidsmannen zal aanneemen en volgen ,dah | 
alleen de zodanige, die men by de ondervinding 
zal hebben leeren kennen voor bekwame Man. 
nen, waare beminnaars van het Volk en Vader. 
land, en zedelyk deugdzame Menfchen: en in- 
dien gy, Landgénooten , dit zelve ook thans 
doen wilt, eh geenzints het oor lenen aan de ver- 
warde ftem der nyenigte in dé Volks - Sociéteiten 
alwaar men veel al door valsch vernufc, en ydele 
welfprekenheid van uwe ligtgelovigheid misbruik 
maakt, dan zal ook by deeze gewichtige gele- 
gerheid, het Vaderland behouden worden, 


De zaak is van het allergrootfte gewigt, dit er- 
kend een ieder, Het toekomend geluk van 
het Vaderland, van uw nageflacht is thans in 
uwe handen. Een onafgebroken genoegen of 
wroeging des gewetens zal voor ieder in het 

by-« 
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byzonder het gevolg zyn van het Fa of Neen, 
dat hy. op den achtften zal uitfpreeken ; het vol. 
brengen: of moedwillig Yerzuimen van deezen 
ftelligen plicht. Handeld dan doch niet lige- 
vaerdig en onberaden: maar tracht ieder voor 
“uw zelve in deeze gewigtige zaak zoo veel get 
‘rustheid voor uw gemoed te erlangen, dat-Gy 
op uw fterfbed daarémtrent roemen moogt, en 
zeggen, ik heb, zoo veel in myn vermogen 
was, in dat gewigtig tydftip, het Vaderland en 
myne medeburgers trachten gelukkig: te ma- 
ken. God geeve dat dit geluk de uitkomst van 
de algemeene keuze zal zyn 


Nog één enkel woord eer ik.beluite. 


De Nationaale,. Vergadering heeft op den 25 
July, in eene Vergadering van minder dan het 
halve getal der Leden, gedecreteerd, dat in de 
Grondvergaderingen van den 8 Augustus, dezel- 
ve verklaring zal worden afgenomen, als by de 
verkiezing van Kiezers voor de Nationaale Ver- 
gadering, in gevolge het Reglement word afge- 
nomen. Ik was niet in de Vergadering tegen- 
woordig, en terwyl ik het Decreet refpecteer, 
meen ik echter, dat het zelve ftrydig is tegen 
de beginfelen by het aapgaan, van het Maatfchap. 


pelyk verdrag. " 
Maar 
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Maar dewy! het Decreet zal moeten elfe& 


hebben, zoo. wensch ik, dat niemand hetzeive 
tot een voorwendfel zal gebruiken om uit de 


wondvergaderingen te rug te blyven, maar — 


bedenken dat bet heil des yolks’, het duurzaam 
en beftendig heil.des Volks de hoogfte wet is en 
alle andere bedenkingen daarvoor moeten wyken. 


Gen Haog 2 Aug. 1797. | ~~ 


Niet gewoon zynde prdeven natezien en ta 
corrigeeren, en daarénboven genoodzaakt om den 
gde Augustus voor een paar dagen uit den Haag 
naar Amfterdam te gaan, heb ik de druk en uitvoe- 
ring van dit-blaadje aan anderen moeten overlaten, 


-die het my zoo elendig afgedruke hebben toege- 


zonden, dat het even zoo is, als of ik om Gods. 
wil bediend word, “c geen het geval pics iss 

. Ik heb daarom te Amfterdam ten aantal Exem- 
plaren op nieuws laten drukken , in hoop dat het 
blaadje nog ecnig nut zal doen. - 
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